JÓZEF STĘPIŃSKI 


st. inspektor Straży pożarnej miejskiej w Krakowie 


przeżywszy lat 63, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 14 lipca IgIr2 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 19 przy ul. Kolejowej nastąpi we wtorek dnia 16 b. m. 
o godz. 4 po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 17 b. m. o godzinie g rano w kościele 00. Kapucynów. 


laktad pogrzebowy „Goncurdła” dane Walnego W Krakowie, piec Szczezański 2. 


